Ś.P. 
dr med. KRYSTYNA 


BILSKA 


z d. SZUMANSKA 


NAJUKOCHAŃSZA ŻONA, MATKA i SIOSTRA 


DŁUGOLETNI LEKARZ SZPITALA KLINICZNEGO A.M. w KRAKOWIE A 
BYŁY KIEROWNIK PRZYCHODNI przy PRZEDSIĘBIORSTWIE POSZUKIWAŃ 


NAFTY i GAZU w KRAKOWIE 


przeżywszy lat 79, odeszła od nas na zawsze dnia 16 września 2000 r. 
MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłej odprawiona zostanie w czwartek 
dnia 21 września 2000 r. o godz. 10.20 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MĄŻ, SYN, SIOSTRY i RODZINA 


* LILIA * Krakow, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


